1 

2 

3 

4 

5 

6 

Average 
Weight 
Standard Dev 
% Difference 
95% 

Certainty 


# of GB’s 

Total GB's 
Gross Weight 
Gross Weight 
Gross Weight 
XI0000 
3189 
3185 
3122 
3035 
3163 
2986 
0.3113 
18.37 
0.0085 
1.08% 
Low 
High 



t-Value 95% 


59 

2.571 

27.38 


18.5684 


Tare 

Net Weii 

ght 

XI0000 


2978 

0.0211 

2951 

0.0234 

2958 

0.0164 

2900 

0.0135 

2963 

0.0200 

2755 

0.0231 

0.2918 

0.0196 

1.36 

1.1554 

0.0084 

0.0039 



0.84 

0.9131 

1.87 

1.3977 


95.00% 

inf. 

12.706 

4.303 

3.182 

2.776 

2.571 

2.447 

2.365 

2.306 

2.262 

2.228 

2.201 

2.179 

2.160 

2.145 

2.131 

2.120 

2.110 

2.101 

2.093 
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